Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


كلية الملك فهد الأمنية 
KING FAHD SECURITY COLLEGE‏ 


(شهادة) 


بشهد معهد التدريب يب النسائي الأمني بكلية ا ملك فهد 
بان المتدرية/ بدرية بنت عبد« الله سليمان الدخيل. وة وطنيئة رقم 400 00070 1" 
قد اجتازت برنامج (جودة الحياة وفاعليتها في الأداء الأمني) 


والذي عقد خلال الفترة من ۲ هاإلى 1 اه 


واللّه الموفق ¢ ¢ 


مدير معهد التدريب النسائي 


سب لع 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس 


مدير عام كلية er‏ الأمنية 
اللواء/ 
2 الد عسسج 


Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن التدربة / بدرية عبد الله سليمان الدخيل هوية وطنية رقم( )٠١٠۷۷۷۳١٤١‏ 
قد اجتازت برنامج (تنمية المهارات القيادية في المجال الأمني) 
والذي عقد خلال الفترة من 5 ١ 4 4/١١ /١‏ إلى ٤٤۳/۱۰/۲۰‏ ١ه.‏ 


والله الموفق » › 


مذ ایر معن | لمث ریب اسای ا مني مد ایر عام ظلية الملك د الأمنية ظ 
العقيد/ Ca‏ 
لے 
د.سطام بن عبدالعزيز الفارس 


د. علسي بن عبذالرحمن الدعصيج 


